JAN 


YCHLEB 


MGR FARMACJI 
KOCHANY WUJEK 


przeżywszy lat 91, po długiej a ciężkiej chorobie, 


opatrzony św. Sakramentami zmarł 6 czerwca 1978 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odpra- 

wione zostanie w poniedziałek dnia 12 bm. o godz. 13 

w kościele parafialnym w Poroninie, po czym nastąpi 

wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spo- 

czynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim 
smutku i żalu: 


SIOSTRZENICE, SIOSTRZENIEC I RODZINA. 


MISJSKIE PRZEBSIEBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH 
PUNKT USŁUG POGRZEROWYCHM NR 1 
Kreków, ul. Rakowieka úl — Bel. M-38 


